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الملاَهْ عَلَيَْکُم وَرَخمَة الله و برکاتہ 


: موصوع 


جو پانی میں ڈوب گیا ء اسے 
بارش کی کیا پرواہ ۔ ۔ ۔ ۔ 


ایک کچن گارڈن میں پودوں کو پانی دینے کا شیڈیول مختلف 
ہوتا ہے اور ہر پودے کو پائی کی ضرورت بھی مختلف ہوتی 
ہیں ء لیکن صبح کا وقت بہترین وقت تصور کیا جاتا ہے ۔ اور 
پانی دیتے وقت آپ درجہ حرارت ء مٹی ہ اور پودے کی عمر کا 
تعین کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پودوں کو کب اور کتنی بار 
پانی دینا ہے ۔ یودوں کو پانی دینے کا بہترین وقت صبح یا 
شام ہے ۔ صبح کو پانی دینے سے پودا خود کو اگلے آنے والے 


چند گرم گھنٹوں کے لیئے تیار کر لیتا ہے اور شام کو پانی دینے 
ہو جاتا بے ۔ ٥00۱00۷۷۱‏ سے وہ 


اہم بات یہ ہے کہ ان اوقات میں پانی دینے سے پودے کو اپنا 
بھی برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے ۔ اگر آپ ٢٢۷٥ا ۷۷۵٣٥٢‏ 
دوپہر کو پانی دیتے ہیں ء خاص طور پر گرمیوں کے دوران ء 
گرمی اور سورج کی تیش اپنے عروج پر ہوتی ہے ۔ جس سے 
پودے کا پانی مٹی اور جڑوں میں جذب ہونے کے بجائے 

بن کر أُڑ جاتا ہے ۔ صبح کا پانی ۷۵00۲3100 بخارات 
درحقیقت شام کو پانی دینے سے بہتر ہے کیونکہ سورج غروب 
ہونے سے پہلے پودے کو خشک ہونے کا وقت مل جاتا ہے ۔ 


رات کے وقت پانی مٹی اور جڑوں کے ارد گرد پوزیشن سنبھال 
لیتا ہے ء جو جڑوں کے گلنے سڑنے ء فنگس کی افزائش بڑھانے 
اور نقصان دہ کیڑے جو پودے کو نقصان پہچاتے ہیں انہیں 
پودے کے قریب کر دیتا ہے ۔ 


: پانی دینے کا بہترین وقت 


صبح 10 بجے سے پہلے دیں تاکہ پانی بخارات بننے سے پہلے 
جذب ہو جائے ء شام 4 بجے سے پہلے دے دیں تاکہ سورج 
غروب ہونے سے پہلے پانی جذب ہو جائے ۔ رات کے وقت پودوں 
کے ارد گرد منڈلانے والے کیڑوں کی بنیادی وجہ زمین کا درجہ 
حرارت اور فضای درجہ حرارت میں بنیادی فرق کا ہونا ہے ۔ 


ہے ۔ 


جھوئے پاٹ کا انتخاب - 1 


گملے میں سوراخوں کا بند ہو جانا یا نا ہونا - 2 


ضرورت سے زائد فرثٹیلائزر کا دینا - 3 
ضرورت سے زائد پانی دینا - 4 


سورج کی روشنی کے متعلق علم نا ہونا -5 


دعاؤں میں بسے لوگو ء جہاں رہو خوش رہو ۔ ۔ ۔ 


: آج کی اچھی بات 


دوسروں سے کچھ لینے کے لیئے انہیں کچھ دینا بھی پڑتا ہے ۔ 


( جارج ستیانا) 


